Inz. WITOLD 


astrzebiec GHYLEWOK 


ze Lwowa 
zmarł dnia 21 lipca 1945 r., przezywszy lat 68. 
Pogrzeb odbył się 24 lipca w Ziirichu w Szwajcarii. 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w czwartek dnia 25 października 1945 r. o godzinie 8 rano 
w kościele św. Tomasza przy ulicy Szpitalnej, o czym zawiadamia: 


siostra z dziećmi w zastępstwie nieobecnej żony, dzieci i wnuków. 


Zakład pogrzebowy ,,CONCORDIA“ 
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